Inż. PAWEŁ 


4. 


przeżywszy lat 74, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 4-go lutego 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 6 b. m. o godz. 3 po pol, 
o czym zawiadamiają: 

żona, syn i synowa. 


